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			OTRAS DISPOSICIONES

			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

			4720

			RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2026, del viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se revisa y modifica la autorización ambiental integrada concedida a Tremefil Izaguirre, S.A., para la actividad de fabricación de pletinas de acero a partir de rollos de alambrón, en el término municipal de Usurbil.

			HECHOS

			1.– Resolución de 25 de abril de 2008 del viceconsejero de Medio Ambiente se concede a autorización ambiental integrada para la actividad de fabricación de pletinas de acero a partir de rollos de alambrón promovida actualmente por Tremefil Izaguirre, S.A., en el término municipal de Usurbil.

			2.– Con fecha de 4 de noviembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (UE) 2022/2110 de la Comisión, de 11 de octubre de 2022, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales, para la industria de transformación de metales férreo.

			3.– Con fecha de 11 de noviembre de 2025 el Órgano Ambiental inició de oficio el expediente AAI00227_REV_2025_001 y con fecha de 2 de diciembre de 2025 solicitó informe previo comprensivo acerca de las diferentes materias ambientales de su competencia en el expediente de Tremefil Izaguirre, S.A. al Ayuntamiento de Usurbil, a Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak S.A., al Departamento de Sanidad y a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología de Gobierno Vasco.

			4.– Con fecha de 17 de diciembre de 2025 Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak S.A. remitió informe en el que se establecen condiciones de vertido a colector.

			5.– Con fecha de 9 de enero de 2026 el Órgano Ambiental solicitó a Tremefil Izaguirre, S.A. que, con objeto de realizar la revisión de la autorización, remitiera la comparativa del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones e información adicional en materia de suelos.

			6.– Con fecha de 29 de abril de 2026, Tremefil Izaguirre, S.A. presentó documentación solicitada para la revisión de la autorización ambiental integrada.

			7.– Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por anuncio del director de Administración Ambiental, se acuerda someter a información pública, por un periodo de veinte días hábiles, la documentación presentada por Tremefil Izaguirre, S.A., en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco con fecha de 12 de mayo de 2026.

			8.– Asimismo, con fecha 13 de mayo de 2026 se solicita informe comprensivo de cuantas observaciones se consideren oportunas en el marco de sus competencias al Ayuntamiento de Usurbil, a Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak S.A., al Departamento de Sanidad y a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología de Gobierno Vasco.

			

			9.– Una vez culminado el trámite de información pública, se constata que no se han presentado alegaciones.

			10.– Con fecha de 22 de junio de 2026 Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak S.A. remitió segundo informe en el que se establecen condiciones de vertido a colector.

			11.– En aplicación a lo dispuesto en el en el artículo 15.7. del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, la Dirección de Administración Ambiental remite al promotor con fecha de 20 de agosto de 2026 borrador de resolución y los informes recibidos por parte de los organismos competentes.

			12.– Promotor no remite alegaciones en el plazo de audiencia.

			FUNDAMENTOS DE DERECHO

			1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, el órgano ambiental deberá realizar la revisión de la autorización ambiental integrada en un plazo máximo de cuatro años desde la publicación de las conclusiones de las mejores técnicas disponible que sean de aplicación a la instalación o actividad autorizada, con el fin, si fuera necesario, de adaptarlas y de garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia de las mejores técnicas disponibles aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada, y cualquier información obtenida a partir de los controles o inspecciones.

			2.– Con fecha de 19 de octubre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

			3.– Con fecha de 31 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

			4.– Con fecha de 31 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

			5.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, la autorización ambiental integrada tiene como finalidad prevenir o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, al objeto de alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas.

			6.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, está sometida al régimen de autorización ambiental integrada la explotación de las actividades e instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I.A de dicha Ley y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el mismo. Esta autorización precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en las instalaciones.

			

			7.– De acuerdo al artículo citado anteriormente mediante la autorización ambiental integrada se integrarán en un solo acto y en un solo procedimiento administrativo previo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco las autorizaciones de producción y gestión de residuos, vertidos a colector, al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre y emisiones a la atmósfera, fijándose los valores límite de emisión que correspondan con base en las mejores tecnologías disponibles.

			8.– El procedimiento de revisión viene regulado en el artículo 16 de Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

			9.– En orden a determinar los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se han considerado los contenidos del documento Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Ferrous Metals Processing Industry, 2022 y la propia Decisión de Ejecución (UE) 2022/2110 de la Comisión, de 11 de octubre de 2022, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales, para la industria de transformación de metales férreos.

			10.– Tal y como dispone el artículo 72, concentración de trámites, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas: "de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

			11.– Esta Viceconsejería de Medio Ambiente es competente para dictar la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en el Decreto 410/2024, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

			Vista la citada legislación y el resto de disposiciones generales y de concurrente aplicación,

			RESUELVO:

			Primero.– Revisar la autorización ambiental integrada concedida a Tremefil Izaguirre, S.A. para la actividad de fabricación de pletinas de acero a partir de rollos de alambrón en el término municipal de Usurbil en los términos contemplados en la Decisión de Ejecución (UE) 2022/2110 de la Comisión, de 11 de octubre de 2022, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), con arreglo a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales, para la industria de transformación de metales férreos.

			Segundo.– Modificar la autorización ambiental integrada concedida a Tremefil Izaguirre, S.A. para la actividad de fabricación de pletinas de acero a partir de rollos de alambrón, en el término municipal de Usurbil concedida inicialmente mediante Resolución de 25 de abril de 2008 y que queda redactada según los anexos de la presente Resolución.

			Tercero.– Requerir a Tremefil Izaguirre, S.A. para que con carácter previo al 4 de noviembre de 2026 se dé cumplimiento a los siguientes aspectos:

			Captación o justificación de su exención de las emisiones procedentes de la máquina Skpss.

			

			Cuarto.– La autorización ambiental integrada tiene una vigencia indefinida, sujeta a revisión periódica por parte del órgano ambiental de acuerdo con la cláusula de progreso de las autorizaciones ambientales cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

			Quinto.– Cualquier modificación de las instalaciones respecto al proyecto técnico presentado y/o a las condiciones indicadas en la presente Resolución, deberá ser solicitada o comunicada en el sistema de información ambiental del órgano ambiental a efectos de los artículos 30 y 46 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, incluyendo la información exigida en ambos artículos para cada caso.

			En el caso de presentar la documentación justificativa del carácter no sustancial de una modificación, el órgano ambiental procederá a su valoración y la calificará, declarándola sustancial o no sustancial.

			Junto con la solicitud o comunicación de los cambios o modificaciones a realizar, se debe incluir el siguiente formulario disponible en la web:

			https://www.euskadi.eus/autorizacion/autorizacion-ambiental-unica/web01-tramite/es/

			Asimismo, en los supuestos de modificaciones del proyecto, resultará de aplicación lo dispuesto en el punto 3 del Anexo II.D, y/o en el punto 4 del Anexo II.E de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre.

			En aquellos casos en los que la modificación prevea la ocupación de nuevo suelo, la solicitud deberá incluir un informe de compatibilidad urbanística en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre. En el caso en que dicho suelo soporte o haya soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con carácter previo a la ejecución de la modificación se deberá disponer de la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento que se va a ocupar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

			En caso de que la modificación afecte a los focos de contaminación del suelo identificados en el último informe periódico de situación del suelo presentado, se deberá presentar un informe actualizado.

			Sexto.– La revisión de la autorización se realizará de oficio en cualquiera de los supuestos comprendidos en el artículo 44.4 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre.

			Séptimo.– Podrán ser consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

			La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el resuelvo tercero de esta resolución.

			Octavo.– Deberán cumplirse todas las medidas o condiciones aplicables a la actividad, establecidas por la legislación medioambiental.

			Noveno.– Los códigos de autorización-inscripción serán los que aparecen en la aplicación informática puesta a disposición por parte del órgano ambiental. Entre ellos, los códigos de autorización-inscripción del Registro de Producción de Residuos serán los que se deberán utilizar para cumplimentar la documentación de traslado de residuos.

			

			Décimo.– Notificar el contenido de la presente Resolución a Tremefil Izaguirre, S.A., al Ayuntamiento de Usurbil y a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada.

			Undécimo.– Ordenar la publicación de la presente autorización ambiental integrada en el Boletín Oficial del País Vasco.

			Recurso.

			Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

			En Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2026.

			El viceconsejero de Medio Ambiente,

			JOSU BILBAO BEGOÑA.
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Las personas titlares de Ia instlacidn deberdn cumpl las obligaciones indicadas en el articulo 5
el Decreto 2782011, de 27 de diiembre, por el que se regulan as instalaciones en as que se
esartollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera.

‘Una vez autorizado un nuevo foco por parte de este Grgano, antes de que transcurran seis meses
desde su puesta en marcha, s deberd remifi informe ECA inical realizado por enfidad de control
‘ambiental. En todo caso, se podra solctar prérroga, ante el Grgano Ambientaldel mencionado plazo,
por motivos debidaments justfcados.

* Actvidades potencialmente contaminantes de la atmésfera.

Las actividades que se levan a cabo en la instalacion serdn las inclidas en e catélogo del Real
Decreto 10012011 de 28 de enero, por el que se actuaiza el catdlogo de actividades potenciaimente.
contaminadoras de la atmésfera y s establecen las disposiciones basicas para su apiicacicn.

+ identicacion de las fuentes de emisién. Catslogacién.

La insalacibn cuenta con Ios focos recogidos en la Seccién CP-Alre incluidos en el catélogo de
actvidades potenciaimente contaminadoras de fa aimésiera de Ia Ley 3412007, de 15 de noviembre,
de calidad del air y proteccidn de la atmésfera.

En el caso de las actiidades potencialmente contaminadoras de la atmostera que generan
‘emisiones difusas, en el supuesto de que la administracion detecte iegularidades, podra solicitar a
‘adaptacion de la saida de gases residuales para incorporar dicha salia en la autorizacion como
‘emisiones canalizadas, con sus limites y periodicidades de medicion correspondentes.

+ Valores limite de emision.

La planta se explotara de modo que, en las emisiones a la aimésfera, N0 se superen 105 valores.
limite de emisién recogidos en a tabla de la Seccion CP-Are.

E1 cumplimiento de los valores de emision se evaluara de conformidad con Io establecido en el
articuo 9 del Decreto 2787201 1, de 28 de diciembre. En el supuesto de que se detecte el incumplimiento
e aiguno de os valores limit de emisicn, se deberén adoptar las medidas corectoras necesarias sin
‘demora y poner en conocimiento inmediato del departamento que tiene atribuidas las competencias en
medio ambiente dicho incumplimiento, las medidas correctoras y sus plazos.

- Sistemas de captacion y evacuacin de gases.

Las chimeneas de evacuacin de los gases residuales de 105 focos alcanzarén una cota de
coronacién, no inferio a a establecida en la tabia de la Seccion CP-Alt.

La seccion, sito de medicion, puntos de muestreo, puertos de medicion, accesibiidad, seguridad
y serviios de I0s focos debera cumpir 1o establecido en las insirucciones tgcnicas publicadas por el
‘departamento con competencias en materia de la atmésiera.

+ Emisiones diusas.

En el caso de que se identiiuen en la instaiacion focos de emision difusa, se deberdn observar
las siguientes medidas:

Cargay descarga. Transporte:
— Cargaldescarga con pulpo

* Minimizar al mximo las maniobras de carga y descarga de material
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 Identicacion de fuentes de emisién, valores limite de emision y seguimiento apicables con
posterioridad al 4 de noviembre de 2026.

ol e o | el el e, [ e
- i | | ™| e |
3 @ |
o o5 | e
3 @ |
o o5 | e
s s e w s ko 50 |
. BRI o [
o
s o |EE e s B s e oams w
)
. o lEm e s [ s e ame w
=1 =
=)
T
o |mmupe [lmem om0 o SRR o R o e ome | n
o = =
Entin
B = R - R P
)
i P =
| s | e | %29 o (SRR | s (R o e ome | n
& w = =
Entin
U || | =
B = - R
)
i P =
o | s | D | %20 o (SRR s (R o e ome | n
& w = =
Etn
R w5 BB -

()i b i i s e T 613y
o ——y

)i T 2 e 1 21 oo e it P Te A P
OTE oo Corrts 0.0





OEBPS/image/AC2144070018.png
'SECCION CP-SUELO

CONDICIONES PARTICULARES EN RELACION CON.LA PROTECCION DEL SUELO Y DE LAS.
"AGUAS SUBTERRAREAS

* Cumplimiento CG-Sueo.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
‘autorizacion ambienta integrada que este Organo apruebe en I referdo a suelo (CG-Suelo)

+ Condiciones partculares.
E1 cidigo CNAE de la de Ia actividad principal desarrollada por Tremefi Izaguirre, SA. es el 24.32.

“Tremefi Izaguie, S A, deberd adoptar las medidas necesarias para asegurar a proteccién del
suelo

* Cubeto en la depuradora de aguas residuales.

* Cubetos en 1os almacenes de las zonas de decapado, laminado y amacén de 05 productos de.
proceso de la depuradora.

+ Cubrir alambron aimacenado en zona extrior

Sin perjuicio de lo anterior, y en cumplimiento de Ia MTD 4 e Ia Decisidn de Ejecucién (UE)
202212110 de Ia Comision de 11 de octubre de 202 por la que se establecen las conciusiones sobre
ias mejores técnicas disponibles, (MITD) para la indusiria de iransformacién de metales férreos para la
indusiria e transformacion de mefales férreos, deberdn aplicarse las siguientes técnicas:

~Establecimientoy ejecucion de un plan para a prevencin el control e las fugas y los derrames.

* Uso de bodegas o bandejas heméticas al aceite.

+ Prevencion y manipulacion de los derrames y las fugas de dcidos.

'SECCION CP-RUIDO
'CONDICIONES PARTICULARES EN RELACION CON EL RUIDO
+ Cumplimiento CG-Ruido.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
‘autorizacion ambiental ntegrada que este Organo apruebe en o referido a uido (CG-Ruido).

+ Valores limite de emision.

Se instalarin todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes indices
acisticos:

— La actividad se adecuaré de modo que el indice de rido LAeq,60 segundos transmitdo al interior
de las viviendas no deberé superar en ningin momento los 40 dB(A) entre las 7 y 23 horas con las
Ventanas y puertas cerradas, ni e indice LAmax los 45 dB(A).

— La actividad se adecuaré de modo que el indice de rido LAeq,60 segundos transmitdo al interior
de las viviendas no deberd superar en ningdn momento los 30 dB(A) entre las 23 y 7 horas, con las
puertas y ventanas cerradas, ni el indice LAmax os 35 dB(A).
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Aquelos residuos para I0s que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco deberén ser prorftariamente destinados a dichas nstalaciones.
més cercanas en atencion a los principios de autosuficiencia y proximidad.

+ Garantia financera.

En cumpiiniento del arculo 20.6 de la Ley 712022, de 8 de abri, los productores de mis de 10
toneiadas al o de residuos pelirosos estarén obligados @ suSCHbIr Un Seguro U ofra garantia
financiera que cubra s responsablidades a que puedan ar lugar sus acividades atendiendo a sus
caracteristcas, peligrosidad y potencialde riesgo.

+ Gestién documental.

Se deberén formaiizar los siguientes documentos en los canales, sistemas o apiicaciones.
informaticas puestos a disposicion por parte de la Administracion General de la Comunidad Autgnoma
e Euskadia tal efecto,

e entregarin siguiendo las nsirucciones el apartado elnformacion a entregar en el Programa de.
Vigiancia Ambientals de la seccion CP-PVA de esta autorizacon.

Caracterizacion de pefigrosidad del residuo:
Se reaiizarin segin lo establecido en el apartado «Caracterizacion» de esta seccicn.
Contrato de ratamiento:

“Toda entrega de un residuo requerir de a previa formalzacin de un contrato de tratamiento entre:
el productor y e gestor autorizado que establezca las condiciones de aceptacion del mismo y tenga ol
contenido del artculo 5 del Real Decreto 55312020, de 2 de Junio, por e que se reguia el trasiado de.
residuos en el inteior del tertorio del Estado.

E1 contrato detratamiento s inico para las entregas que se reaicen entre el productor y el gestor
para el mismo residuo ylas mismas condiciones de aceptacion.

Se debers registrar y conservar en archivo los conlratos de fraiamiento duranfe un periodo no
inferor a tres afos.

Este contrato de ratamiento se remitré al Organo Ambiental antes de la primera evacuacion del
esiduo autorizado y cuando se genere un nuevo fesiduo o declarado anteriormente en a autorizacion
‘ambiental integrada a través del programa de viglancia ambental, tal y como aparece en la Seccién
CGPVA

Se exceptia del cumpimiento de las medidas referidas a Ia disponibiidad de un confrato de
ratamiento suscrio con gestor autorzado, a Ia nofficacion previa de frasiado y a cumplimentar of
‘documento de ientiiacion, a 0s residuos Que bien sean eniregados a la infraesiructura de geston de
Ios sistemas integrados de gestion, o bien sean entregados a as Entidades Locales para su gestion
conjunta con los residuos municipales y asimilables de igual naturaieza recogidos selectivamente,
siempre que sea acreditada dicha enirega por parte de la eniidad local comespondente. Los
Justicantes de dichas eniregas a las Entidades Locales deberdn conservarse durante un periodo no
inferior a fres afos.

Documento de identficacién:
Todo trasiado de un residuo requerir de un documento que o identfique y acompafie durante todo

el trasiado. En &I se contemplaré Ia informacion e 1os anexos |y Il del Real Decreto S53/2020, de 2
e junio, por el que se reguia e trasiado de residuos en el nteror del tertoro del Estado.
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envasados y, en su caso, de envases indusiiles o comercales, que sea susceptible de generar
residuos de envases en cuantia superior a las siguientes cantidades;

- 250 tonelads

,sise ata exclusiamente de vidrio.
- 50 toneladss, i se fraa excusivamente de acero

- 30 toneladas, i se frata excusivamente de alumini.

- 20 toneladas, i se fraa excusivamente de plstico

- 20 toneladas, i se fraa excusivamente de madera

15 toneladas, i se fraa excusivamente de cartén o materiales compuestos.

- 300 toneladas, si se trata de varios materiales y cada uno de elos o supera, de forma
individua, las anteriores cantidades.

Dicho Plan Empresarial de Prevencién y Ecodisefio fendré en cuenta las deteminaciones.
contenidas en los distintos insirumentos de prevencién de residuos de envases. ASImismo, NClurd un
resumen del grado de consecucion de objefivos de los planes anterores, asi como s NUeVOS objetos.
e prevencién cuaniifcados, las medidas previstas para aicanzarios y Ios mecanismos de control para
comprobar su cumplimiento tal y como se fecoge en el aticuio 18 del Real Decreto 10552022, de 27
e diciembre. En @ piazo de tres meses desde la fnalzacién del Plan se remilira un informe del mismo,
ala comunidad autonoma donde tenga a sede social, que deberd dar cuenta del grado de cumplimiento
e las medidas de prevencién ncluidas en el mismo.

+ Condiciones especifcas.

En funcion de los residuos producidos que se idenfifiquen en Ia seccién CP-Produceion residuos
e 1a autorizacitn se deberd dar cumplmiento a as siguientes condiciones especificas:
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i Consiién
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€) Para el aimacenamiento de productos pulverulentos se dispondra de sios cermados o bien de.
pabelones cublertos y cefrados con sistemas de aspiracion de polvo.

1) Las materias primas, combustbies y productos que requiere el proceso se aimacenardn en
condiciones que impidan a dispersion de los mismos al medio.

g) Las instalaciones de almacenamiento eberén cumpif en cuanto a las distancias de sequridad
y medidas de proteccion, las exigencias mpuestas en la nomaiva vigente relaiiva a almacenamiento
e productos quimicos.

h) Se debers disponer en cantdad suficiente de fodos aquellos materiales necesarios para una.
actuacion inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en
caso necesario, productos absorbentes selectvos. para la contencion de los derrames que puedan
producise, recipientes de seguridad, barreras y elementos de sefalizacion para el aislamiento de las.
reas afeciadas, asi como de los equipos de profeccion personal correspondientes.

i) Se dispondré de un protocolo o procedimiento documentado que sirva de control operacional de.
1a maniobra de vaciado de cubetos, donde se debers evtar que se diijan a a planta de iratamiento los

errames de productos que puedan afectar  su eficacia.

) En ningiin caso se depositarén materiales en zonas que, como consecuencia de la escorrentia
pluvia, puedan contaminar las aguas del cauce pibiico.

K) Los s6idos acumulados en fondos de depdsitos o balsas no deberan ser desaguadas al cauce

Gurante las labores de impieza periddica, deblendo ser retiradas para su geston o disposicion en
Vertedero autorizado.

1) Se instalarén los equipos y agentes de extincién de incendios requeridos por I0s organismos.
competentes en materia e sequridad cortra incendios en establecimientos industriales. En la zona
‘especificamente destinada a almacenar residuos combustibles como pldsticos, neumaticos usados,
efc. se extremaran las medidas de prevencion de fiesgos de incendio, evitando a tal fin
‘smacenamientos excesivos.

Actuacién en caso de incidencia

Se deberé disponer de un protocolo de actuacién en caso de incidencias o anomalias que puedan
dar lugar a cfectos negafivos signficativos sobre el medio. Para cada Uno de los supuesios de
incidencia o anomalia que se estime que puedan producise, el protocolo deberd especificar
claramente, al menos los siguientes exremos:

+ Actuaciones que deban seguirse, incluyendo la comunicacian a las autordades especificada
en el apartado siguiente.

+ Secuencia de actuaciones.
+ Persona o personas responsables de cada actuacién
En caso de vertio accidental, se detendrd inmediatamente el vertido.

En caso de desaparicion, pérdida o escape d residuos debera comunicarse de forma inmediata

esta circunstancia a este érgano ambiental y al Ayuntamiento del municipo en el que se ubique la
actvidad.

Comunicacién a las autoridades en caso de incdencia:

En caso de producirse una incidencia o anomalia con posibles efectos negativos sobre el medio o
sobre el control de la actvidad, el promotor debera comunicar inmediatamente (en cualquier caso,
Siempre tras haber adoptado las medidas correctoras o contenedoras pertinentes) dicha incidencia o
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En el caso de aimacenamiento de residuos peligrosos esios deber
intemperie y con sistemas de retencion de vertidos y derrames.

estar protegidos de la

Condiciones de aimacenamiento de productos quimicos:

En caso de aimacenamiento de agin residuo que se corresponda con liquidos inflamables y
combusthbies, cormosivos o t6xicos en recipientes fjos o el amacenamiento en recipentes movies,
incluido el de gases, se emplearan como referencia tEcnica las mismas condiciones consiructivas
técnicas establecidas en el Real Decreto 656/2017, de 23 deurio, por €l que se aprueba el Reglamento
e Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Insirucciones Técnicas Complementarias MIE APQ
0a10.

Envasado y etiquetado:

Para ol envasado de los residuos pelgrosos deberén observarse las nomas de seguridad
establecidas en la normatva vigente.

Los recipientes y envases que contengan residuos pelirosos deberén estar etiquetados de forma
clara, legible ¢ indeleble y permanccern cerrados hasta su enirega a gestor en eviacion de cualauier
pércida de contenido por derrame o evaporacion.

En'a ctiqueta de recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberd figurar:

~ El codigo y la descripcion del residuo,
caractersticas de peligrosidad

omo el cédigo y la descripeion de las

 Nombre, Asignacién de Nimero de Identiicacion Medioambiental (en adelante <NIMA»),
direccion, postal y clecironica,  teéfono del productor o poseedor de los residuos.

~ Fecha enla que se inicia el deposit de residuos.
— La naturaleza de los pelgros que presentan Ios residuos, que se indicari mediante los

pictogramas descrios en el Reglamento (CE) n.® 127212008 del Pariamento y del Consejo, de 16

de diciembre de 2005.

‘Tiempo de aimacenamiento:

E1 tiempo de almacenamiento de los residuos declarados en Ia autorizacion ambiental infegrada
e el especificado en a seccion CP-Produccion residuos.

En supuestos excepcionales, por causas debidamente justifcadss y siempre que se garanfice fa
proteccion de la salud humana y el medio ambiente, el érgano ambiental podra modificar este plazo.

- Aplcacidn de lajerarquia de gestién.
En atencion a los princpios jerérguicos sobre gestion de residuos, se eviard la generacion de

residuos en los casos en I0s que resulte técnica, econdmica o medioambientalmente viable y s
priorizaran los destinos en funcin de la jerarquia en la gestion establecida por fa normativa.

Los residuos nicamente podrén destinarse a eiminacion si previamente queda debidamente
justicado que su valorizacién no resulta écnica, econdmica o medioambientalmente viabe.

Se priorzaré Ia regeneracién-reutiizacion frente @ oiras formas de valorizacion ya sea materal o
energética.

+ Aplicacin de los princpios de autosaficiencia y proximidad.
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SECCION CG-SUELO

‘CONDICIONES GENERALES EN RELACION CON LA PROTECCION DEL SUELO Y DELAS
'AGUAS SUBTERRANEAS

* Medidas de proteccion:

De conformidad con el informe de siuacion del suelo presentado en cumplimiento de las
obligaciones estabiecidas en el Real Decreto S/2005 de 14 de enero, a Ley 472015, de 25 de juno, y
el Decreto 20812019, de 26 de diciembre, por e que se desarrolala Ley 412015, de 25 e junio, par
la prevencién y comeccion de la contaminacion del suelo, y atendiendo a las recomendaciones en &1
contenidas, e promotor, debera adoptar as medilas necesarias para asegurar Ia proteccidn del suelo,
‘asi comolas especiicadas en la Seccion CP-Suelo.

 Informe de situacion del sucio

En cumplimiento del artculo 16.2 de la Ley 412015, se debern presentar los informes periadicos
e situacion del suelo, al menos, con una periodicidad de 5 afios.

* Informe de base y documentos de confroly seguimiento de suelos y aguas subterréneas.
Asimismo, con objeto de dar cumplimiento a s obligaciones en relacion con la proteccion del suelo

stablecidas en la normativa mencionada en el parrafo anterior, ol Real Decreto Legislativo 122015, de-

16 de diciembe, y el Real Decreto 8152013, de 18 de octubre, el promotor deberd haber entregado

— E1 nforme base con el contenido en los plazos y periodicidades referidas en el ariculo 20 de
Decreto 20912019, de 26 de diciembre.

— Documentos de conirol y seguimiento de suclos y aguss sublerrineas segin los plazos
establecidos en i aticuio 10.2 del Real Decreto 81512013, de 18 de ocubre.

Sin perjicio de los controles que se determinen de los andiiis de las condiciones comunicadas
en o referente a la Orden de 23 de enero de 2020, del consejero de Medio Ambiente, Pianifcacién
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De esta manera, el procedimiento de enlrega de PVA est abierto todo el aio y hasta el 31 de
marzo el siguiente afio con objeto de recibir la informacion en cuanto el promotor disponga de ela. Lo
‘anterior no aplicaria alos reportes referidos al o completo, que deberan eniregarse a ano vencido.

En los que se regiiren incumplimientos de las condiciones establecidas se deberd realizar
inmedatamente, tras el conocimiento de este hecho, 2 correspondiente comunicacién a este Grgano.
‘ambiental a través del correo elecironico inspeccionambiental @euskad eus

Asimismo, os controles con una periodicidad superior a afio, se remitran Gnicamente dentro del
programa correspondiente i afo en el que se realice ¢l conlrol.

Dicha remisién se hars, siempre antes del 31 de marzo y los resultados del programa de vigiancia
Geberén acompafarse de Un informe. EI ctado informe englobaré e funcionamiento de las medidas
protecioras y correctoras y os distntos sistemas de control de los procesos y de la caidad del medio &
incorporars n analiis de I0s resutados, con especial mencion a las incidencias mas relevantes.
producidas en este periodo, sus posibles causas y soluciones, asi como el detale de la foma de.
Muesiras en los casos en1os que no se haya especificado de antemano.

+Control de los indicadores y iveles de desempefio ambiental asociados a las MTD de la actividad.

E1 promotor realizar un seguinviento anual de los parémetros indicadores del funcionamiento de
1a acividad en relacién con su incidencia en ¢l medio ambiente contempiados en (as siguientes tablas.
que debera presentar junto al programa de vigiancia ambientaldel afo correspondiente.

~ Indicadores de la actividad:
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— Niveles de desempefio ambiental asociados a las MTD:

€1 ftular mantendré actualizados registros de seguimiento de Ios niveles de desempefio ambiental
‘asociados a las MTD presentes en la siguiente tabla

Nivs 5= desampetio amblenia asccados 2 35 MTO (NCAAAITD)

= SemeasatoaE] | ACHNTD
o i o el 18 0 558 1 o2 | s
i expecioo e oun VDTG amte | o

(Gonsumo especfen d energa ena amnasén  MTD 44, Cuadio 124 | Mt ]
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« Ningin valor dario supera en 3 B 10s valores fjados en la correspondiente tabla F del citado
Anexol.

+ Ningin valor medido del indice Lkeq, Ti supera en 5 dB los valores fiados en la
correspondiente tabla F del citado Anexo |

La documentacién generada del control de Ia actvidad se enfregar al Organo ambientl siguiendo
lo indicado en la seccién CG-PVA.

SECCION CG-PVA
‘CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
- Programa de Vigilancia Ambiental.

E1 programa de viglancia_ambiental deberé ejecutarse de acuerdo con lo_ previsto en la
‘Gocumentacibn presentada por el promotor y con o establecido en los siguientes apartados.

* Control y remisién de los resutados.

En general se deberdin sequi las insirucciones de Ia guia de «Enirega del programa de vigiancia
‘ambientals disponible ena pagina web:

hitpshww euskadi eus/contenidosidocumentacioniguias_ingurunetieu_deflacjuntosipva.pdf

Los resultados de los diferentes anlisis e informes que consiityyen el programa de vigiancia
‘ambiental quedarén debidamente registrados y se remitiran a este Grgano Ambiental siguiendo el
procedimiento telemético de entrega establecido a tal efecto, denominado «Entrega de Programa de.
Vigiancia ambiental (PVA)», al que Se actede desde ¢l apartado «Tramitacions de la pagina web:

hit: /. euskadL eusiautorzacion/aal-ippeiweb01-aZingurules!

En todo caso se deberin sequir las nsirucciones, modelos y codifcaciones del apartado
«Documentacidna de dicho procedimiento en a web.

De esta manera, todos los conlroles reaiizados durante el periodo al que se refiere e ciado
programa, a excepcibn de Ios referidos a vertdos de aguas a cauce y/o mar, se presentarén inicamente.
Junto con programa de vigilancia ambiental y una vez finalzado el afio e referencia

Unicamente en los casos en los que se regiiren incumpimientos de las condiciones establecidas.
se deberd realizar inmediatamente, tras el conocimiento de esie hecho, fa correspondiente
comunicacion a este Organo Ambiental de acuerdo con o establecido en los apartados de condiciones.
particulares sobre medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distntas a as.
normales.

Asimismo, 0s controles con una periodicidad superior al afio se remitrén dnicamente dentro del
programa correspondiente i afo en el que se realice ¢l control.

Dicha remisién se haré con una periodicidad anua, siempre antes del 31 de marzo y os resultados.
del programa de vigiancia deberan acompafiarse de un informe. EI Gtado informe englobara e
funcionamiento de las medidas protectoras y correctoras y los diintos sistemas de control de los
procesos y de la calidad del medio e incorporaré un andiisis de 105 fesuitados, con especial mencicn a
1as incidencias mas relevantes producidas en este periodo, sus posibies casas y soluciones, asi como
el detale de a toma de muesiras en Ios casos en los que no se haya especiicado de antemano.
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ANEXO DE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
SECCION CP-ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

La actividad se encuentra incluida en la categoria 26 «instalaciones para el tratamiento de
superticie e metales y materiales pldstcos por procedimiento electroliico o quimico, cuando ol
olumen e las cubetas o de Ias lineas completas destnadas al iratamiento empleadas sea superior a
30m? el Anexo 1 del texto refundido de a ey de prevencion y conrolinegrados de la contaminacién,
‘aprobado por Real Decreto Legislativo 112016, de 16 de diciembre.

La empresa Tremel Izaguie, S.A, se ubica en el poligono Osinalde cf Zelai-aund, n 2, en el
término municpal de Usurbil (Gipuzkoa) La dimension general del tereno es de 17.905 .

La actvidad se centra en la fabricacion de pletinas de acero a part de rolos de alambron, a ravés.
e un proceso de laminacion en ff y otros procesos auxiiares. La capacidad de produccion de la
planta se estima en 13.000 tnafio de piezas.

E1 proceso consiste en una laminacion en o en la que es necesaria a refigeracion y lubricacion
el material, mediante una emusion de taladrina. Se dispone de Ia laminadora Fulr, laminadora TISA
03, laminadora Skpss, laminadora Redesx, laminadora Tisa, laminadora TISA 02, puldora-laminadora
‘TISA 03 y puidoralaminadora TISA 02

Una vez se pianifica a produccion de un rolo de alambron, este se recoge del amacén de bobinas
yse lleva al decapado. En el proceso de decapado, como primera operacin del tratamiento superfical
Se eimina la suciedad depositada sobre la superficie del materal, empleando HCI como elemento
Gecapante en cuairo cubas de 7.000 s de capacidad cada una.

A continuacidn se realiza el lavado haciendo pasar los rollos po tres cubas consecutivas de agua
(de 7.000 iros) en las que se mpian de los restos de 4cid.

E1 proceso de laminacin en fio reduce en confinuo Ia secion del alambron por la accién de unos
rodilos veriicales y horizontales. Este proceso hace que Ia geometria final tenga unas tolerancias muy.
precisas y que se cleve la resistencia del material, debido a Ia deformacion infema que sufre. Las
pletinas laminadas pasan posteriommente por un proceso de desengrase.

E1 neutralizado se realiza en dos cubas de 10 m? cada una, para imprimir l alambrén de una fina
pelicula de neutraiizante, para que el rolo o se oxide en contacto con a atmosfera.

La empresa utiza dos quemadores de gas natural para calentamiento de los baiios de
neutraizante (o trabajan los 2 bafos a Ia vez y por tanto, tampoco os quemadores, trabajan
altemamente); y energia elécirca para el decapado las cubas.

“Tras la laminacién se realiza un tratamiento del material mediante un homo eéctrico funcionando
en régimen sistematico y dos homos de gas funcionando en régimen no sistematico para ol
calentamiento de fa carga.

Las emisiones producidas en las zonas de exraceion de neutralizante y en la exiraccién de
‘decapado son depuradas mediante lavador de gases.

Se dispone de red separada de aguas saniarias & industriales (purgas de refigeracién y de lavado
e decapado) con destino al colector de Aguas de Afarbe.

E1 consumo de agua durante el aio 2025 ha sido de 0,14 mf producida, y e de energia eléctrica
297 Kwhit producida
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— La actvidad no deberd transmiti un rido superior a indicado en la Tabia 1, medido a 4 m de
altura (excepto_en stuaciones_especiales donde se adoptard a altura necesaria para evitar
‘apantallamientos), en todo el perimetro del ietre exteior delrecinto industria:

ndoe de oo e
L i
L i
Dy 0]

‘Tabla 1. Niveles sonoros exigidos en el ciere exterior el recito industral

La instalacién en funcionamiento, adems de cumpir los imites fjados en la Tabla 1, no deberd
‘superar en ningin valor diaro (LAea,d, LAgq,e y LA2q,n) un incremento de ivel superor a 3 dB sobre:
los valores indicados en ia Tabla 1

Ademés, s existiese un modo del funcionamiento del proceso claramente diferenciado del resto de
1a actividad, se debers determinar un nivelde ruido asociado a este modo de funcionamiento (LAea,
Siendo Tief iempo de duracion de dicho modo de funcionamiento. Este nivel no deber superar en 5
0B los valores fjados en la tabia 1

Las actividades de carga y descarga, asi como el transporte de materiales en camiones, debe
realzarse de manera que el uido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental
delas zonas de mayor sensibiidad acstica.

+ Control delrido.

Se deberén realizar las evaluaciones de los indices acisticos Ld, Le, Ln, LAeq,Ti y LAeq 60
‘segundos con una periodicidad irenal,

+Plan de gestion del ruido.

En caso de que se den molestias por 1o y vibraciones  se haya confirmado la existencia de
tales molestias, se deberd ejecutar y revisar un plan e gestién del uido y as vibraciones como parte
‘el SGA, de acuerdo con la MTD 32 de la Decision de Efecucion (UE) 2022/2110 de la Comision de 11
e octubre de 2022 por la que se establecen las conclusiones Sobre las mejores técnicas isponibies
(MTD) para fa industia de transfomacién de metales férreos.

SECCION CP-PVA

'CONDICIONES PARTICULARES EN RELACION CON EL PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL

* Cumplimiento CG-Programa de Vigiancia Ambiental

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
‘autorizacion ambiental integrada que este Organo apruebe en o referido a sueio (CG-PVA).

* Informacion a entregar en el Programa de Vigiancia Ambiental

Los resultados de los diferentes anlisis e informes que consiituyen el programa de vigiancia
‘ambiental quedarén debidamente registrados y se remitiran a este Organo ambiental siguiendo
procedimiento telemtico de enirega habiitado en la pagina web del Departamento de Desarrolo
Econémico, Sostenibiidad y Medio Ambiente y las instrucciones faciitadas en relacion con cada tpo
e remision: hitpiwww.euskad cus/autorizacion/aaippeweb01-a2ingurules!
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- Sistemas de captacion y evacuacin de gases.

‘Se daré cumpjimiento al apartado del mismo nombre de las condiciones generales de aire (CG-
Aire) y se atendera a las condiciones estabiecidas en tabla.

Con objeto de minimizar las emisiones difusas se procederd a una correcta gestion ambiental se
llevar a cabo un correcto disefio d la instalacion y se contarcon un plan de accidn ante las emisiones.
difusas.

+ Contro de las emisiones a a aimésfera.

Se daré cumplimiento al apartado del mismo nombre de las condiciones generales de aire (CG-
Aire) y se atendera a las condiciones estabiecidas en a tabla anterior

Se daré cumplimiento al apartado del mismo nombre de las condiciones generales de aire (CG-
Aire).

SECCION CPVERTIDOS

LOS VERTIDOS GENERADOS SE DIRIGIRAN AL COLECTOR DE SANEAMIENTO, NO ESTANDO,
"AUTORIZADO NINGUN TIPO DE VERTIDO AL DOMINIO PUBLICO HDRAULICO.

'SUBSECCION CP-VERTIDOS COLECTOR

‘CONDICIONES PARTICULARES PARA EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL COLECTOR DE
SANEAMIENTO

E1 siguiente condicionado viene establecido por nforme de Aguas del Afarbe-Afiarbeko Urak S.A.
(AGASA) recibido en el érgano ambiental con fecha de 22 de juno de 2025, en respuesta a l soliciud
G informe reslizada en e marco de Ia tramitacion de revision para la adaptacion a la Decisin de
Ejecucion (UE) 202212110 de la Comision, de 11 de octubre de 2022, por la que se establecen las.
conclusiones sobre Ias mejores técnicas disponibles (MTD), con airego a la Directva 2010/7S/UE del
Pariamento Europeoy del Consejo sobre las emisiones industrales, para a ndustia de ransformacion
e metales férreos. €l informe referido, en su apartado 3 establece las «Condiciones a cumpir por el
Vertido a colectors, ndica o siguiente.

«En la actualidad, la empresa Tremefi Izaguie, S.A. dispone de una Autorizacion de
Vertdo emiida por AGASA 23 de junio de 2025.

En aplicacién del Reglamento de Saneanviento y Vertidos de la Mancomunidad de Aguas
del Afarbe, Tremefl izaguire, S.A. el vertido a red de saneamiento en sus instalaciones de
Usurbil debe cumpit las siguientes condicones:

— Los efuentes de aguas residuales aulorizados deberan cumplr o establecido en el
Reglamento de saneantiento y vertdos de la Mancomunidad de Aguas del Afiarbe (MAGA). Los
limites apicables se incluyen en el Anexo |

— Los efluentes de aguas residusies autorizados son los procedentes del sistema de
depuracidn de las aguas del decapado.

— Queda temminantemente prohibido el vertido a la red de saneamiento de cualquier otro
efiuente o residuo no especiicado en el punto anterior, especiaimente las agu:

limpias. Se exceptian las aguas residuales domésiicas o fecales que, de acut
establecido en el Reglamento de saneamiento y vertidos de Ia MAGA, son admitd
de saneamiento pilblico sin necesidad de autorizacién.
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anomaia al e Grgano Amibenta a ravés de s coeos lectonicos habitacos: ppo@euskadicus ¢
inspeccionemisental@euskadius. La. comuricacén se realzard. ndcando como minmo. los
Sauenes aspectos

+Tipo de incidencia
« Origenes y sus causas (1as que puedan deteminarse en ¢l momento).

« Medidas correctoras o contenedoras apiicadas de forma inmedata
* Consecuencias producidas.
+ En su caso, actuaciones previstas a corto piazo.

Cuando se trate de incidentes o anomalias graves y, en cualquier caso, i se rata de un vertdo o
emision aceidental, deberd_comunicarse ademds con cardcler inmedato a SOS Deisk y ol
‘Ayuntamiento en el que se ubican las nstalaciones, a Gipuzkoako Urak, a a Agencia Vasca del Agua
(a'a direceion de coreo elecironico aleriak isurketak@uragenizia.eus) y  este Organo Ambientl,
Posteriormente en el plazo maximo de 48 horas se deberd reportar un informe detallado del accidente.
o Omgano Ambiental (a la dreccion de comeo elecitonico ippe@euskadieus ¢
inspeccionambiental@euskadieus) en el que deberan figurar, como minimo los siguientes datos:

+Tipo de incidencia
+ Localizacién y causas del incidente y hora en que se prodio.
« Duracién del mismo.

* En caso de vertdo accidental, caudaly materias vertidas y efecto observable en el medio
receptor, inciuyendo analiica del mismo.

+En caso de superacion de limies, datos de emisiones
«Estmacion de los dafos causados.

* Medidas corectoras adoptadas.

« Medidas preventivas para ovtar iarepeticion de la anomalia.

«Plazos previstos para fa aplicacion eectia de dichas medidas preventiva.

En el caso de que se produzca un vertdo que incumpla las condiciones de la autorizacén y que,
‘ademis, impique riesgo para a salud de las personas o pueda perjudicar gravemente el equilbrio de
los sistemas naturales, el tiular suspendera inmediatamente_dicho_vertido, quedando_obligado,
‘asimismo, a notificarlo a la Agencia Vasca del Agua de la Administracicn de la Comunidad Auténoma
del Pais 'Vasco y a los Organismos con responsabiidades en Proteccion Civil y en materia

medioambiental, Servicios de emergencias SOS Deiak (112) a fin de que se tomen las medidas
‘adecuadas.

E1 cumplimiento de Io dispuesto en los apartados anteriores no eximird al tular d la actividad
causante. del vertido, de las responsabiidades que fueran exigibles de acuerdo con a nomatva
vigente.

Sinperjuicio de Io establecido anteriormente, como medida d prevencion de posibles incidencia
o anomalias, ¢l fiular de la actividad debers comunicar a este Organo Ambiental cualquier parada
programada de la instalacién, que se refiera a un proceso continuo, incuidas las operaciones de.
mantenimiento preventivo previsto con la mayor antelacion posibe.
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SECCION CP-PRTR
‘CONDICIONES PARTICULARES EN RELACION CON EL REGISTRO DE CONTAMINANTES

* Cumpiimiento CG-PRTR.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
autorizacion ambiental integrada que este Organo apruebe en o referdo al regisito de contaminantes
(CG-PRTR).

SECCION CPFDN

'CONDICIONES PARTICULARES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO EN SITUACIONES DISTINTAS A LAS NORMALES

* Cumpimiento CG-FON.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
autorizacion ambiental ntegrada que este Grgano apruebe en Io referdo a funcionamiento distinto al
normal (CG-FDN).

+ Cese de la actividad.

E1 cidigo de la actividad, como actvidad polenciaimente contaminante del suslo, segiin la
normativa vigente de suelos contaminados mencionada en la Seccion CG-FDN es el 24.32.

* Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento andmalo.

Silas instalaciones dispusieran de ratamiento de fangos, el agua escurrida deberd recircularse a
Ia entrada de Ia instalacion de depuracién para su tratamiento.

Se dari cumplimiento al apartado del mismo nombre de la Seccion CG-FON.
'SECCION CP-RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
'CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
- Cumplimiento CG-Responsabiidad ambiental.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
autorizacion ambiental integrada que este Organo apruebe en Io eferido a responsabiidad ambiental
¥ garantia financira (CG-Responsabildad ambiental).

SECCION CP-UTD

‘CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LAS MEJORES TECNCIAS DISPONIBLES PARA LA
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE METALES FERREQS

A continuacién, se muesiran las MTD de apicacion a Tremefl lzaguire, S.A. establecidas en
funcion de las caracteristicas de la actvidad y 1o establecido en la Decision de Elecucion (UE)
202212110 de la Comisién, de 11 de octubre de 2022, por la que se establecen las conciusiones sobre:
ias mejores técnicas disporibies (MTD), con arreglo a a Directiva 201077S/UE el Pariamento Europeo
y del Consejo sobre las emisiones industrales, para la ndustia de transformacion de metales férreos.
(BATCFMP).
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Teritorialy Vivienda, por la que se aprueba a Instruccion Técnica sobre la interpretacién y aplicacién
de lo dispuesto en el Real Decreto Legisiativo 112016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
Texto Refundido de la Ley de Prevencién y Conirol Iregrados de la Contaminacion en relacion a la
‘exigentcia de un informe base para deferminar ol estado del sueloy las aguas subterrneas, el promolor
llevaré a cabo un cortrol de a caidad del suelo y de las aguas subterraneas, mediarte Ia realzacion
e al menos dos sondeos para la caraclerizacion de las aguas, fa caracleriZacén de Ia columna de
suelo extraida y la habiltacién de sendos piezometros, que se emplearan para el seguimiento de fa
calidad de las aguas sublemraneas. La ubicacion de los sondeos tendra en cuenta las potenciles
fuentes de riesgo y e fujo de aguas subterraneas, permitiendo conirastar el fljo aguas amiba y aguas
‘debajo de fa nstalacion.

+ Documento inico de sueios.

Entodo caso, el promolor remitr un documento inico de suelos, elaborado por entdad acredtada
que puede desarfolar labores de investigacion y recuperacion de la caiidad del suek, que incluya los
mencionados informes (informe periodico de stuacién del suglo, nforme base y documentos de conlrol
y sequimiento de suelos y aguas subterrineas). Cada vez que exista la obigacion de modificar la
‘documentacion eniregada, o entregar nueva documentacion, emit:

— Informe periddico de situacién del suelo.

— Documentos de conirol y seguimiento de suclos y aguss sublerrineas segin los plazos
establecidos en i aticuio 10.2 del Real Decreto 81512013, de 18 de ocubre.

+ Actualizacion de la informacion de suelos.

En los supuestos en s que sea necesario actualzar ol informe de base, bien porgue o se habla
realizado en su dia, bien porque es necesario ocupar nuevo suelo, e promor remitra un documento
inico, elaborado por entidad acreditada que puede desarrolar labores de ivestigacion y recuperacion
de la calidad del suelo, y que incuya la informacion de ambos actualizada, asi como 05 documentos
e control y seguimienio de suelos y aguas subterraneas.

* Inicio del procedimiento de declaracion de calidad de suelo.

E1 promotor deberé solctar ante el érgano ambiental el incio del comespondiente procedimiento
de declaracién de calidad del suelo cuando concurra aiguna de 1as circunsiancias sefialadas en la Ley
412015, de 25 de junko, para la prevencidn y correccién de a contaminacion del suelo.

+ Entidad acrecitada.

La informacin que deba aportarse en cumplimiento del presente apartado deberd ser reaiizada
por una entidad acreditada segin 0 establecido en el anteriommente citado Decreto 19972006, de 10 de.
octubre, asi como segin o esiablecido en as instnicciones que estz Organo pueda aprobar a fal fecto.

+ Movimientos de firras.

En relacion con movimientos de tierras derivados de modficaciones de las instalaciones en
promotor deberé cumpli las siguientes condiciones:

1 En caso de prever una modificacion que conlleve el movimiento de ieas dentro de la parcela
enla que se encuenira autorizada a instalacién:

) De conformidad con e apartado 1.¢) de ariculo 25 de la Ley 412015, de 25 de junio, el promotor
e 1a actividad deberd caracterizar aquellos materales (trras, escombros, efc.) objelo de excavacién
 fin de verificarsi ubleran podido resultar afectados como consecuencia de acciones confaminantes
y determinar, en funcién de los resutados de dicha caracterizacion, a via de gestién més adecuada
para os mistos.
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* Reducir al mézxim posibe Ia atra de caida cuando se descarga material,
* Certar totaimente la cuchara o las garas tras haber recogido el materal.
* Defar la cuchara en la pilas e tiempo sufiiente despuss de la descarga.
— Cargaldescarga con pala mecénica:
* Minimizar al méximo las maniobras de carga y descarga de material
* Reducir al mézxim posibe Ia atra de caida cuando se descarga material,
* Al cargar camiones procurar introducr o miéximo posibi a pala e ia cama del camidn.

— Los camiones encargados del transporte de materal deberdn if cubierios con onas u otros
elementos que impidan la emision de polvo.

— Asimismo, se resiringir Ia velocidad de conduceion de los vehicuios  las zonas de circulacién
e vehiculos deberén estar pavimentadas.

Limpieza de viles, suelo y maquinaria:
—Se llevard a cabo limpieza periddica de Ios viles, del suelo y de la maquinaria.

— La impieza de visles y suclos se realizaré medante méquinas barredoras-baldeadoras,
combinando el equipo de baldeo con el equipo de barrido para eviar la dispersion del poNo.

Con objeto de minimizar las emisiones difusas se levar un correcto manterimiento de 105
sistemas de captacion de emisiones, asi como la mpieza de la planta, cemamiento de las puertas
exterores y de as naves, entre ofras, ademss de aplicar buenas pricticas ambientales y las mejoras
técnicas disponibies.

La adminisiracién podré soliiar 1a adaptacion de la saida de 105 0c0s difusos ps
en la autorizacion como emisiones canalizad
conespondientes.

incorporaria
‘con sus limites  periodicidades de medicion

+ Contro de las emisiones a a aimésfera.

Lainstalacion deberé realizar el conirol de las emisiones de acuerdo con lo establecido en a tabla
e la Seceion CP-AIRE de su autorizacion.

Todas las mediciones sefialadas deberén ser realizadas por una Entdad de Colaboracion de la
‘Adminisiracién (ECA) de nivel Il de acuerdo a o establecido en el Decreto 21212012, de 16 de octubre
yl0s informes correspondientes a dichas mediciones periédicas deberén ajusarse y cumplir con todos
Ios requisitos exigidos en a Orden de 11 de Jullo de 2012, de a consejera de Medio Ambiente.

En el caso de que, en el afio que se debe realizar el control de un 0co de emision enumerado en
Ia seccién CP-AIRE, ei mismo funcione con una frecuencia media inferir a doce veces por aio, con
una duracion individual superior a una hora, y adems ese funcionamiento suponga menos del Ginco
por ciento del tempo de funcionamiento de 1a planta, no serd preciso realizar un confrol sobre dicho
foco ese afio, debiendo realizarse el aito inmediatamente posterior, siempre que o persistan las
condiciones por las que se eximio su conirol. Esta crcunstancia debera ser ustficada en e programa
e vigiancia ambiental del 3o correspondiente.

En el caso de que alguno de s focos no sistemiicos pase a funcionar con una frecuencia media
superor a doce veces por aito, con una duracin indvidual superior a una hora, o con cualquier
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* Documento refundido del Programa de Vigiancia Ambiental

E1 promotor debers elaborar un documento refuncido del programa de vigiancia ambiental, que
ecoja el conjunto de obliaciones propuestas en la documentacion presentada y las establecidas en la
presente autorizacion ambiental integrada. Este programa deberé concretar os parémetros a controlar
10s niveles de referencia para cada parametro, a frecuencia de 103 andiiis o mediciones, la técricas
e muesreo y andisis y la localzacién en detalle de los puntos de muesireo. Deberd incorporar
‘asimismo el comrespondiente presupuesto.

Ademés, el programa de vigiancia ambiental debera inclui la deferminacin de los indicadores
caracteristicos de la acividad y la sistemitica de anaisis de dichos indicadores, que peritan la
comprobacion de a eficacia de las medidas y mecanismos mplantados por la propia empresa para
‘asegurar la mejora ambiental (ndicadores ambientales).

SECCION CG-PRTR

CONDICIONES GENERALES EN RELACION CON EL REGISTRO DE CONTAMINANTES
+ Declaracién Medioambientsl,

Con carécter anual, antes del 31 de marzo, el promotor remitiré a a este Organo Ambiental la
Deciaracion Medioambiental de los datos referidos al afio anterior sobre las emisiones a Ia atmsfera.
y al agua y la generacion de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboracion y actualzacion del
Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR Euskadi, de acuerdo con el Real
Decreto 50872007.

La transaccion de dicha informacidn se realizaré siguiendo el procedimiento telemitico de entrega
‘stablecido por parte de la Adminisiracién General de la Comuridad Autonoma de Euskadi.

Parte de los datos confomarén el Registro de Actvidades con Incidencia Ambiental de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco, base de las fransacciones de informacion a los Registros de la

‘Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

La Declaracion Medioambiental seré pibiica, ajustindose a las previsiones de la Ley 2712006, de
18 de julo, por a que se reguian s derechos de acceso a a informacién, de participacion piblica y de.
‘accesoaa ustiia en mateia de medio ambiente (incorpora as Directivas 2003/4/CE y 2003/200SICE)
y garantizandose en todo momento e! cumplimiento de las prescripciones de Ia Ley Organica 32015,
de'S de diciembre, de protecion de datos personales y garantia de los derechos digiales.

SECCION CG-FDN

CONDICIONES GENERALES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO EN SITUACIONES DISTINTAS A LAS NORMALES

+ Operaciones de parada y puesta en marcha de la pianta y operaciones programadas de
mantenimiento.

Enlo que se refere a las operaciones de mantenimiento anuales programadss, la empresa deber
disponer de una estimacion de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y d la gestin y
ratamiento en su caso,

Los residuos generados en las paradas y puestas en marcha, las operaciones de manterimiento,
asi como en situaciones andmalas deberan ser gestonados de acuerdo con o establecido en la
Secciones CP-Produccion residuos y CG-Produccion residuos.
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Se deberi registrar en el archivo cronoligico y consevar en archivo los documentos de
dentiicacién durante un periodo no inferior a tres afos.

Notiicacidn previa:

Se deber realizar asimismo una noticacidn previa con el contenido del Aneso I del Real Decreto
55312020 en ef caso de los siguientes rasiados:

- Los trasiados de residuos, peligrosos y no peligrosos, destinados a elminacion;

— Los traslados de residuos peligrosos, de residuos domésticos mezclados identiicados con el
5igo LER 20 03 01 y Ios que reglamentariamente s determinen, destinados a valorizacion.

En s casos de notficacién previa preceptiva, cuando concurra alguna de las causas previstas en
ol aticulo 31 de [a Ley 712022, de 8 de abri, de residuos y suelos contaminados para una economi
cicular, y desamoladas en ol artculo 8 del Real Decreto 553/2020, de 2 de jurio, fanto &l Groano.
‘ambiental de la CAPV como el 6rgano competente de Ia comunidad autsnoma de destino podran
oponerse al trasiado de Ios residuos, comunicando su decisién mofivada al operador en el plazo
méximo de diez dias desde Ia fecha de presentacion de a nofficacion de frasiado.

Se podé efectuar una noffcacién general con una vigencia méxima de fres
simiares caracteristicas fisicas y quimicas que se destinen a una misma instalacion.

Se guardaréinlas nofficaciones previas durante, al menos, tres afos desde que finaice su vigencia.
Verffcacién del transport:

En el caso de los residuos peligrosos deberd verifcarse que el ransporte @ utizar para su traslado
hasta as instalaciones del gestor autorizado redne I0s requisios exigidos por fa legislacion vigerte para
el transporte de este tipo de mercancias.

En el caso de que en la autorizacion ambiental comespondiente se pemnia la posibiidad de
rasiadar residuos entre centros de la misma empresa, se debera dar cumplimiento al Acuerdo Europeo
sobre transporte inferacional de mercancias peligrosas por carretera (ADR) para aquells residuos a
los que resule de aplicacin.

Traslado transfronterizo (exportacion):

En aquellos casos en I0s que se exporten resicuos fuera del Estado, se deberd dar cumplimiento
10 estabiecido en el Reglamento (UE) 2024/1157 del Pariamento Europeo y del Consejo, de 11 de
abril e 2024, relativo a los rasiados de residuos, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n®
125712013 y (UE) 202011056, y se deroga el Reglamento (CE) n.* 1013/2006.

Archivo cronoisgico

Las personas fisicas o jurdicas regisiradas y los productores inicales que generen més de 10
toneiadas de residuos no peligrosos al afo dispondrn de un archivo electrnico donde se recojan, por
orden cronolégico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo enerado y la canidad e productos,
materales o sustancias,  esiduos resultantes de la preparacion para a reutiizacion, del reciciado, de.
ofras operaciones de valorizacién y de operaciones de eliminacion; y cuando proceda, se inscribira
también el destino, lafrecuencia e recogida, el medio de ransporie y el método de tratamiento previsto
el residuo resultante, asi como el destino de productos, materiales y sustancias. Adems, se inclura
Ia informacion de l0s residuos almacenados al final de cada efercicio. Las inscripciones del archivo
cronologico se realizaran, cuando sea de aplicacion, por cada una de las operaciones.de tratamiento
‘autorizadas de conformidad con los anexos Il y Il de a Ley 7/2022.
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— i por_cualquier mofivo (modiicacion de procesos, puesta en marcha de nuevas.
actividades o instalaciones, etc.) se generasen nuevos efluentes 0 se modifcasen los efueres.
autorizados, la empresa queda obigada a informar a Aguas del Afarbe-Afarbeko Urak, S.A.
(AGASA) dé esta circunstancia con la suficiente antelacion, debiendo solicar y obener las
correspondientes autorizaciones antes del nico del vertido.

— Por parte de AGASA se proceders a Ia foma de muesiras  su anisis con perodicidad
mensual. Esta periodicidad podra ser modficada por AGASA cuando 1o crea converiente. La
foma de muesiras se realizara en la salda de fa estacion depuradora de la empresa.

— La empresa queda obligada @ satisfacer las correspondientes prestaciones por ¢l
sancamiento y depuracien de su verlido en a cuantia y condiciones establecidas en el
Reglamento de saneamiento y vertidos de la MAGA y en la Ordenanza Reguladora de la
Prestacion pairimonial de caracter Pibico no Tributarlo por Servicio de Saneamiento a los
Usuarios No Domesticos.

— A efectos de célculo de la citada prestacion patrimonial e valor del caudal instalado o
capacidad de evacuacibn (Qi) queda establecido en 1 itolsegundo.

Para la cuanificacion del volumen vertido, se utizardn medidas regitradas por el
caudalimetro instalado en la saida de la planta depuradora de la empresa.

— La empresa queda obligada a enviar a AGASA a la dieccion de correo electronico
info@agasaeus a principios de cada trimesire las lecturas mensuales del fotalzador de
volumen verido del caudalimetro insiaiado en la saida de la Esiacion de Conlrol de las Aguas
Residuales (m totales), el caudal instanténeo méimo diario regisirado en dicho caudalimetro
(mPhora) y las facturas de consumo de agua rechbidas.

Para la cuantificacion de Ia carga contaminante vertida se uiiizarén los resultados de los
anslisis realizados a las muesiras fomadas por AGASA durante el periodo facturado.

— La empresa queda obligada a enviar a AGASA, antes del 31 de marzo de cada aiio los
justicantes emitdos por el gestor autorizado para Ia reirada de los residuos sdidos exiraidos
del fitro prensa de su depuradora.

remit los informes de resultados de Ias anaificas de vertido de las
que dispone siguiendo las nsirucciones esiablecidas en las sectiones CG-PVA y CP-PVA de esta
autorizacion.

A continuacién, se reproducen los i
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Esta autorizacin no eximiré al tular de su posibie responsabiidad civi por I0s dafos que pueda
causar el vertido en cultivos, animales, fauna picicola, personas o bienes, quedando asi obigado a su
indemnizacién. Asimismo, {ampoco le eximira de la responsabiidad penal derivada de la legislacion
reguiadora del delto ecologico.

En las situaciones de emergencia, se estard a lo dispuesto en 1a legislacién de proteccion v,
Gebiendo cumplirs todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma,

En caso de incumplimiento de fa autorizacién ambiental integrad, e promotor deberd adoptar as
medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento en el plazo mas breve posibe.

* Deteccién de a posibe afeccion al suelo.

De acuerdo con el articulo 22, apartado 2. de Ia Ley 412015, de 25 de junio a deteccion de ipdicios.
e contaminacidn obiigard a informar de tal exremo al Ayuntaniento correspondiente y a este Grgano
Ambiental, con el objeto de que esta defna las medidas a adoptar, de conformidad, en su caso, con &l
‘apartado 1.¢) del aticuio 23 de l citada Ley 412015.

Se presentaran los siguientes datos en el caso de que s haya detectado la posibildad de una
nueva afeceion al suel:

— Incidencias que hayan enido lugar en el periodo considerado y que hayan podido causar una
contaminacion del suelo y de las aguas sublerréneas por sustancias peligrosas.

— Decaracién, firmada por técnico competente, del estado de las medidas adoptadas en la
instalacién, tales como impermeabilzacién de soleras, crenajes, cubetos y arquetas, asi como, de la
disponibiidad de medios adecuados y suficientes para una actuacin en caso de emergencia. Debera
constar declaracion expiicita del buen estado de los diferentes equipos y superficies 0, en su caso, de.
Ias deficiencias observadas.

— En su caso, declaracién de posiles indicios de contaminacion del suelo 0 de
‘subterraneas, o bien, de ausencia de tales Indicios.

aguas

La informacin que deba aportarse en cumplimiento del presente apartado deberd ser reaiizada
por una entidad acreditada segin 0 establecido en el anteriommente citado Decreto 19972006, de 10 de.
octubre, asi como segin o esiablecido en as instnicciones que estz Organo pueda aprobar a fal fecto.

SECCION CG-RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
CONDICIONES GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
* Responsabiidad medioambiental.

En caso de que enlas condiciones particulares de la autorizacion se identiique a a instalacidn en
el émbito de la normativa de responsabildad ambiental (Anexo ll de Ia norma), el promtor esiard
obligado a realzar el andlisis de riesgos ambientales (ARA) de su actiidad profesional ta y como lo
establece e articulo 34 del Real Decreto 209012008, de 22 de diciembre, por el que se aprucba ol
Reglamento de desarrolo parcial de la Ley 262007, de 23 de octibre, de Responsabiidad
Medioambiental para evaluar si debe consiituir una garariia financiera, conforme al articuio 24 de la
Ley 262007, de 23 de octubre. Una vez constitida la garantia financiera, deberd presentar ante la
autoridad competente una deciaracion responsable que contendré al menos la informacidn incluida en
i Anexo IV.1. del Real Decreto 2090/2008. En caso de que su actividad quede exenta de consiiuir
garantia financiera en virtud de ias exenciones prevstas en los apartados a) y b) del rtculo 28 de la
Ley 262007, debera presentar ante la autordad competente una declaracion responsable que
contendré al menos la informacion incluida en ¢l Anexo IV.2. La documentacion requerida en este
‘apartado se presentaré en el érgano ambiental, haciendo uso de la apicacion establecida para fa
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'SECCION CP-PRODUCCION RESIDUOS

'CONDICIONES PARTICULARES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE LOS.
RESIDUOS PRODUCIDOS EN LA PLANTA

* Cumplimiento CG-Produccidn residuos.
Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de

‘autorizacion ambiental integrada que este Organo apruebe en o referdo a la produccion de residuos.
(CG-Produceion residuos).
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+ Cese de la actiidad.

Sin perjicio de Ia Ley 2612007, de 23 de octubre, de responsabiidad medioambiental y ¢l Real
Decreto 151412008, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccion de las aguas subleraneas
contra la contaminacién y el deferioro, asi como de Ia legisiacion pertinente en maeria de profeccion
el suelo, el promotor deberd cumplr las condiciones establecidas en 103 siguientes apartados.

_Tras el cese definiivo de las actividades, e tlar evaluar ol estado del sueloy la contaminacién
e las aguas subteméneas por las susiancias pelirosas relevantes utizadas, producidas o emitida
por la instalacién y comunicar a este Organo 10s fesuitados de dicha evaluacion. En el caso de que
‘evaluacion determine que Ia instalacién ha causado una confaminacion significativa del suelo o de la
‘aguas sublerréneas con respecto al estado establecido en los informes de investigacien de fa calidad
el suelo realizados en a ramitacidn de a declaracion de calidad del suelo, o ttular tomar las medidas
‘adecuadas para hacer fente a dicha contaminacion con objeto de restablecer ol emplazamiento de la
instalacién a aquel estado, siguiendo las nomas del Anexo II de la citada Ley 26/2007, de 23 de
octubre.

— En cualquier caso, una vez producio el cese definiivo de actividades, el promotor deberd
proceder a a refirada de fodas las sustancias pegrosas y a a geston de 0dos Ios residuos existentes.
on las instalaciones, de forma que @ a fecha de ciere definiivo se haya mpiado o emplazamiento y
se hayan entregado a un gestor autorizado la totalidad de 103 residuos remanentes en la instalacion
Se garaniizaré que el emplazamiento no cree un riesgo sKNIcaivo para Ia salud humana ni para ei
medio amblente debido a la contaminacion del suelo y de las aguas subterraneas, derivada de la
actvidad,

— Dado que la actvidad se encuenira en el émbito de apiicacion de a Ley 42015, de 25 de juro,
para la prevencion y correccibn de la contaminacion del suelo y del Real Decreto 8/2005, de 14 de.
enero, por el que se establece Ia relacion de actvidades potencialmente contaminantes del suelo y los
crteios y estandares para la declaracién de suelos contaminados, ol promotor deberd en el plazo
méximo de dos meses informar al rgano ambiental de dicho cese, acompafiando dicha comunicacion
e una propuesta de acluacion a fin de que este establezca el alcance de sus obligaciones y el plazo
méximo para el incio del procedimiento para declarar la caidad del suelo de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 31.3 de la Ley 42015 de 25 de junio. En la Seceion CP-FN se esiabiece ol
cBigo de actividad comespondiente con la norma.

Con caricter previo al cese de actividad, e promotor deberd proceder a la gestién de fodos los.
residuos existentes en s instalaciones, de acterdo con o establecido en las Secciones CP-Produccion
residuos y CG-Produccion residuos.

* Cese temporalde la actidad.

En el caso de comunicar el cese temporal de la actvidad, el promotor deberd remifi junto con la
comunicacion del cese temporal un documento que indique cormo va a dar cumpimiento a 0s controles.
¥ requisios estabiecidos en la autorizacion ambiental integrada que le son de apicacion pese a la
inacividad de la planta.

Asimismo, con carcter previo al reinicio de Ia actidad, se debers asegurar e correcto
funcionamiento de las instalaciones, de cara a evtar cualquir verido o emision con afeccién
medioambiental

* Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento andmalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distint
a las nomales de la propuesta contenida en la documentacién presentada se deberdn cumplr la
condiciones que se seralan en los siguienes apartados:

Mantenimiento preventivo de las instalaciones:

a) Se deberd disponer de un manual de manteniiiento preventivo al objeto de garantzar un buen
‘estado de las instalaciones, en especial fespecto a los medios disponibles para evitar la contaminacién
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La depuradora depura las aguas de lavado, que fluyen por gravedad a la arqueta de vertidos y
esde alii mediante bombas llegan hacia la primera etapa del tratamiento:

1— Médulo de neutralizacion donde se llea a cabo la neuralizacién y ajuste del PH adicionando
lechada de cal

2 Médulo de oxidacion. En esta etapa se procede a a oxidacion del ierro, pasando este a forma
e hidroxido férico. Para ello se dispone de un soplante que generadora de gran caudal de aire a baja
presidn.

3 Msdulo de floculacion. €l vertdo procedente de la oxidacion, pasa por rebose a la etapa de
floculacion donde se encuena un agiador, se va adicionando un polislectrolt reguiando el caudaldel
mismo para mezclar con el vertido, aqui produciran floculos de cierto tamaiio, que se aprecian a la
vista.

4. Efectuado el tratamiento de floculacion este vertido fuye por gravedad hacia el decantador,
una vez all. Los lodos son depositados en la zona nfeior de forma piramidaly ¢l agua clarficada fuye.
a través de las lamelas hacia su parte superior, donde mediante tuberia y por gravedad es enviada a
Ia arqueta de vertdo fnal.

5. Los lodos procedentes del decantador con ato contenido de humedad, son almacenados en e
‘espesador de 10d0s en el cual los 10d0s se depositan en su fondo conico y el agua rebosa de nuevo
hacia o decantador, con el i de que los posibies salidos lieros de a superficie, puedan ser airapados
‘ena decantacion y evar asi su vertdo.

6. Viendo un alto nivel de lodos en este recipiente visuaimente o por la experiencia diara, se
procede a su descarga y filracion a 1a iro prensa mediante una bomba.

Las aguas pluviales se recogen a un depdsito de 250 m? de capacidad. Se fitran y se reutizan en
el circuito cerrado para refigeracion de los hormos y también en las cubas de lavado 0 aciarado del
Decapado las cuales posteriommente son enviadas una la depuradora.

E1 proyecto incorpora, entre otras las siguientes medidas que pueden considerarse Mejores.
‘Técnicas Disponibles (MTDs): empleo de equipos de energia efcente, reduccién de pércidas de calor
de las disoluciones de proceso, control del uso del agua, reduccion del consumo de agua medante
‘aclarados milples, controlde la concentracion de los procesos quimicos.
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frecuencia, cuando a duracién giobal de las emisiones sea superior i cinco por ciento del fiempo de
funcionamiento de la planta, se deberén reguiarizar como foco de emision sistematico.

_ Regisiro de los resultados obtenidos: se llevard a cabo, con documentacion actualzada, un
registro de acuerdo a o establecido en ! aricuio & del Real Detreto 10012011, de 23 de enero, por ¢l
que se actuaiza e catélogo de actidades potenciaiment contaminadoras de la atmdsfera y se
stablecen las disposiciones basicas para su aplicacin y con el contenido establecido en el Anexo Il
el Decreto 2782011, de 27 de diciembre, por el que se regulan as instalaciones en as que e
esartolle actividades potenciamente contaminadoras de la atmssiera.

Dicho registro se mantendra actualizado y estaré a disposicion de Ios inspectores ambientales.

La documentacin generada del controlde a activdad se entregard al érgano ambiental siguiendo
lo indicado en la seccién CG-PVA.

SECCION CG-PRODUCCION RESIDUOS

CONDICIONES GENERALES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS
PRODUCIDOS EN LA PLANTA

La presente seccion establece las condiciones para la prevencion y produccion de residuos.
‘aplcabie a quienes Ia normativa sectorialon 1a materia dentifca como productores. Seré de aplicacin
2 1os resicuos generados por el promotor, especiicados en la seccion CP-Produccion residuos de la
autorizacien

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionaréin de acuerdo con Io dispuesto en
la Ley 712022, de 8 de abrl, de residuos  suelos contaminados. para una economia cicular y.
normativas especiicas que les sean de apicacion.

Los productores de residuos deberdn dar cumplimiento a las siguientes medidas:
*Identicacion y caracterizacién.
Caracterizacion:

Los residuos generados deberén ser identiicados y caracterizados con objeto de determinar su
naturaleza y destino mas adecuado.

La peligrosidad de los residuos se determinaré en base a la clasficacion establecida en e
Reglamento (UE) N.2 135712014 de Ia Comisién de 18 de diciembre de 2014 por el que se susttuye el
Anex ll de la Directiva 2008/S8ICE del Pariamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos.y por
1a que se defogan deferminadas Directivas. Los residuos a caracterzar se sefalan en la seccion CP-
Produccin de residuos de Ia autorizacion o como respuesia a requeriTiento especifico por parte del
6rgano ambiental. En todo caso, para realzar Ia caracterizacion se segui fa eGuia de criterios para
Ia apiicacion el reglamento 1357/2014» disponibie en el siguiente eniace:

hitpsiww euskadi eus/contenidosidocumentacion/guia1357ies_defladjuntosiguiat3s7-2014.pdf

A este respecto, el promotor podré reaiizar la solicitud al Organo Ambiental a través del
procedimiento «Aporte de documentacién — DOCs (ipo «Clasiicacion de residuoss) de Ingurunet.
‘Segregacion en origen

Queda expresamente prohibida Ia mezcla de las distintas tipologias de residuos generados enfre
i 0 con ofros residuos o efuentes, segregandose los mismos desde su origen y disponiéndose de los
medios de recogida y aimacenamiento adecuados para eviar dichas mezcias.
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1) Sien dicha actuacién s prevé un volumen de materises a excavar superor 500 v, incluyendo
les solras, o se deteciara icha superacion en ¢l ranscurso de I misma, serd precepiva la
presentacion de un ian de excavacion seleciva caborado por Una entidad acrediada en nvestgacion
 recuperacion e la calidad delsuclo. E plan e excavacien debers contemplar ¢l contendo sehalado
‘Anexo 1V del Decreto 20812019, de 25 dediciembre y e aprobado por el 6rgano ambienta con cardcter
previo a u ciecucion

) En caso de que el volumen a excavar sea infeior a SO0, la comunicacién de modifcacion
debera contener a siguiente informacion:

— Identiicacion de la persona fisica o jurdica promotora de la actuacion y del contratista que la
Vlevar a cabo.

— Datos de ubicacién del emplazamiento al que afectard la actuacion incluyendo referencia del
Regiiro Administrativo de la Calidad del Suelo.

— Delimitacion y superficie de az0na objeto de a actuacion. Se inluirin en a comunicacidn planos
que pemitan fa localizacion inequivoca de fa parceta y de la zona de actuacion.

— Volumen de materales que serdn excavados incluyendo las soleras

— Identiicacitn del responsable de las labores de seguimiento ambiental y de la elaboracidn del
informe fina, que debers ser una entidad acrediiada en 103 supLestos sefaiados en este aricuo.

— Fechas previstas para el inici de la actuacion.

d) En cuslquiera de los supuestos anteriores, ras Ia ejecucion de Ia obra se deberd remilr un
informe final en el que se indiquen los resultados de Ias caracterizaciones e las tiemas, asi como un
informe acrediativo de la corfecta reutiizacion o gestion de los materiles excavados. Las labores de
‘seguimiento ambientaly el nforme serén realizados por una entidad acreditada cuando el volumen de
Ia excavacion supere los 100 nr.

) Como norma general se cumplfrin los criteros recogidos en Guia de excavaciones selectiva
en el ambito de l0s suelos contaminados disponible en la siguiente direccion:

httpsiwwi inobe. eus/publicaciones/guia-excavaciones- selectivas-en-ambito-suelos-
contaminados-2

) En caso de querer evacuar los excedentes a depsito en vertedero, siempre que o resulten
‘admisibles en un valorizador autorizado, deberdn ser gestionados en verledero de acuerdo con el
Decreto 4312008, de 24 de febrero, por ef que se reguia a eliminacion de residuos mediante depdsito
en vertedero y la ejecucion de rellencs. La caracterizacion se deberd realizar de acuerdo con o
‘establecido en ese mismo Decreto 4312008. Con carcter general i muesireo se efectuard siguiendo
los crierios basicos a considerar en el diseio de la campafia de caracterizacion de los materiales a
excavar recogidos en ol Anexo IV del Decreto 20912018, de 26 de diciembre y en apariado 1026
Muesireo «in situs de los suelos a excavar de Ia mencionada guia.

9) En caso de querer reutiizar los materiales sobrantes en la misma instalacidn, estos deberdn
obtener un valor inferioral VIE.B (uso industial) establecido en la Ley 412015, de 25 de juno, para la
prevencién y correccion de a contaminacién delsueloy el contenido de hidrocarburos de dichas iemas.
70 debera suponer un iesgo. Para ello, el muesireo y andlisis Io deberd realzar una entidad acredada
e acuerdo al Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que s establece el sistema de acrediacion
de entidades de invesfigacion y recuperacion de ia calidad del suelo y se determina el contenido y
alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a reazar
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h) Aquellas fieras que obtengan valores inferiores @ los VIE-A establecidos en fa Ley 412015, de
25 de junio,y al vaor de 50 mgikg para TPHs, se consideran suelo impio, por o tanto, admisible en un
Teleno autorizado.

i) E1 sustrato 106080 sano se podra gestionar sin restriciones. En el caso de que se rate de
susirato rocoso meteorizado asimiable a suelo natural e erteio a cumpir sers el establecido en los
puntos anterores.

2 En caso de prever una modificacién fuera de la parcela en la que se encuenira autorizada la
instalacién (mediante la ocupacion de nuevo suelo) y que el nuevo suelo que se prevs ocupar haya
soportado anteriormente una actvidad inclida en ¢ Anexo | de la Ley 4/2015, de 25 de junio, &l
promotor deber, con caracter previo a ncio de las modiicaciones planteadas, oblener a declaracion
en matera de suelo.

SECCION CG-RUIDO
‘CONDICIONES GENERALES EN RELACION CON EL RUIDO

Se instalarin todas las medidas necesarias para que o se superen los indices acisticos
establecidos en la Seccién CP-RUIDO.

Cuando por efectos aditivos derivados, directa o indirectamente, delfuncionamiento de la actidad
e supeen los objefivos de calidad acisica para ruido establecidos en los artculos 14 y 16 del Real
Decreto 136772007, de 19 de octubre, por el que se desarrolala Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en 0 referente a zonificacion acistca, objetivs de calidad y emisiones acistcas, a actividad
‘Gebers adoptar las medidas necesarias para que fal superacion no se produzea.

Las actividades de carga y descarga, asi como el transporte de materiales en camiones, debe
realzarse de manera que el uido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental
delas zonas de mayor sensibiidad acistica.

+ Control delrido.

Se controlarén las condiciones acisticas en el exterior de la parcela en la que se desarmola fa
actvidad, en la zona més desfavorable desde el punto de vista de la transmision de ruido a la
viviendas, con la periodicidad establecida en la Seccion CP-Ruido.

Todas las evaluaciones por medicién debersin sef realizadas por una Enfidad de Colaboracion de
Ia Administracién (ECA) de rivel I de acuerdo con Io establecido en el Decreto 21212012, de 16 de.
octubre, que disponga de acreditacion segin UNE-EN ISOIEC 17025 para e muesireo espacial y
temporal en el ambito de la acistica

E1 promotor debers adoptar las medidas necesarias para que la instalacicn no transmita al medio
‘ambiente exterior niveles de ruido superiores a o establecidos como valores limie en la seccion CP-
Ruido, evaluados conforme a os procedimientos del Anexo Il del Decreto 21312012, de 16 de octubre,
e contaminacién acistca de la Comunidad Autsnom del Pais Vasco.

En caso de que existan locales coindantes, la instalacién no podré ransmit a los mismos, en
funcion de los usos de estos, niveles de rido superiores a 103 establecidos en las tablas G y H, del
Anexo | del itado Decreto 213/2012, de 16 de ocubre.

Se considerard que se respetan los valores limite e inmision de ruido establecidos cuando Ios.
valores de los indices acisticos evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el Anexo Il
‘el Decreto 21312012, de 16 de octubre, cumplan, para el periodo de un afio, que:

« Ningn valor promedio del afo supera los valores fjados en fa correspondiente fabia F del
citado Anexo .
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El archivo cronolégico se remitiré anuaimente a este Organo Ambiental en el informe de! programa
e vigiancia ambiental del ao incorporando iguaimente fa relacicn de los residuos que se encuentran
‘aimacenados temporaimente al il del ejercico objeto de declaracion.

Las entidades o empresas que generen o uticen subproductos llvarn un registro cronolGgico de
Ia naturaleza, cantidades producidas y gesfionadas como subproducto, asi como de I0s destinos!
procedencia de los mismos.

Se guardaré la informacién del archivo cronolGgico durante, al menos, cinco afios y estar a
cisposicion de las autordadies competentes a efectos de inspeccion y control.

De conformidad con 0 establecido en el artculo 65 de la Ley 712022, de 8 de abri, de fesiduos
suelos contaminados para una econoia circular, el promotor deberd presentar, antes del 1 de marzo
el afo posteror respecto a cual se hayan recogido Ios datos, una memoria restimen de a informacion
contenida en el archivo cronolégico de Ios residuos producidos. Esta memoria serd enviada a este.
‘Grgano Ambiental mediante los canales, sistemas 0 aplcaciones nformaticas puestos a disposicion
por parte de la Administracion General e la Comunidad AutGnoma de Euskadi

La memoria resumen contendré ademss Ia relacion de los residuos y sus canfidades que se
‘encueniran simacenados temporaimente alfinalde cada ejercicio de los residuos producidos en plana
que se encuentren pendientes de tratamiento.

Pian de minimizacion:

Los productores iniciales de residuos peligrosos deberan presentar cada cuatro afios un plan de
minimizacion que incluya as précticas que van a adoptar para educira cantidad de residuos pelirosos.
‘generados y su peligrosidad. Quedan exentos de presentar el plan los productores icales de residuos
peiigrosos que generen menos de 10 toncladas al o, s empresas de instalacien y mantenimien,
y10s productores inicales que dispongan de certicacion EMAS u oro sistema equivalente, que incluya
medidas de minimizacién de este tpo de residuos, constando la informacion correspondiente en la
declaracion ambiental validada. En caso de acogerse a alguno de los regimenes de exencion
mencionados se deberd presentar Ia correspondiente acredtacion.

E1 plan de minimizacin en el aio que corresponda, o a acreditacion de estar exento una nica
vez, se debera eniregar en el programa de vigiancia ambiental ta y como aparece en la Seccién CG-
PVA.

Puesta en el mercado de envases. Plan empresarialde prevencién y ecodisefo

En caso de que la empresa ponga en el mercado productos con envases y embalajes, deberd
‘suministrar, con anteriordad al 31 de marzo de cada aiio e justficante de haber enviado la infomacién
contenida en el apartado 2 del Anexo IV del Real Decreto 105512022 de 27 de diciembre, ante la
Diteceion General de Calidad y Evaluacion Ambiental del Ministerio para la Transician Ecolbaica y el
Reto Demogrfico relatva a Ia Declaracion anual de envases. Dicha remisién se realizar junfo con
programa de vigiancia ambiental del aio correspondiente.

Asimismo, daré cumpimiento a las obligaciones de los distibuidores de producos envasados
stablecidas en el articuio 43 del Real Decrelo 105512022, de 27 de diciembre, de envases y residuos
e envases.

El promtor estaré obligado a apicar un Plan Empresarial de Prevencion y Ecodisefio con carécter
‘quinquenal, si a lo largo de un aio natural, se ponen en el mercado una cantdad de productos
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ANEXO DE CONDICIONES PARTICULARES (CP) PARA LA EXPLOTACION Y CESE DE LA
ACTIVIDAD DE FABRICACION DE PLETINAS DE ACERO A PARTIR DE ROLLOS DE ALAMBRON

PROMOVIDA POR TREMEFIL IZAGUIRRE, S.A. EN USURBIL

Las condiciones y requisitos que el promolor deberé cumpir para la explotacién y cese de la
actvidad serén las contenidas tanto en este anexo como en el anexo de condiciones generales (CG)
para la explotacién y cese de fa actividad IPPC. En todo caso las condiciones particulares prevaleceran

sobre las generales

SECCION CP-AIRE

‘CONDICIONES PARTICULARES PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE

* Cumpimiento CG-Aire

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
‘autorizacion ambiental integrada que este Grgano apruebe en o referido a aire (CG-Are).

* Actvidades potencialmente contaminadoras de a atmosfera

Enla instalacién se llevan a cabo las siguientes actividades incuidas en el catélogo de actidades.
potenciaimente contaminadoras de la atmssiera:
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teletramitacion, y en concreto mediante el procedimiento denominado «Comunicacién de la Garantia
financiera para hacer frente a la responsabildad ambiental — MARMA>.

E1 operador actualzar el andlisis de riesgos medioambientaies siempre que o estme oportuno y
en todo caso, cuando se produzcan modifcaciones sustanciales en la actidad, en la nstalacion o en
Ia autorizacion sustantiva. Se considerara que se produce una modiicacion sustancial a efectos del
andiisis de riesgos medioambientales cuando se realicen cambios significafivos en procesos,
sustancias peligrosas, capacidades de aimacenamiento o medidas de proteccién ambiental que puedan
modificar y aumentar el fiesgo medioambiental de a nstalacion. La cuantia de a garantia financiera se
actualizara anuaimente acorde sl IPC.

E1 operador de Ia actiidad st obligado a adoptar y a ejecutar las medidas e prevencion, de.
‘evitacién y de reparacibn de dafios medioambientales y a suffagar sus costes, cualquiera que sea su
cuantia,incluso aunque o s haya incurrido en colo, cpa o negligencia, tal como se indica ¢ aticulo
19.1 e la Ley 262007, de 23 de octubre, de Responsabiidad Medioambiental. Iquaimente ests
obligado a_comunicar de forma_inmediata al Organo Ambiental, la exstencia de dafios
medioambientales o la amenaza inminente de dichos dafios, que hayan ocasionado o que puedan

+ Contro de la garantia financiera medioambiental.

La documentacién a presentar en el PVA, utizando los tipos documentales habiltados al efecto
en el procedimiento telemtico de entrega del PVA, serd la siguiente

— En caso de tener la obligacion de constitir garantia financiera, anualmente se presentaré copia
dea poiza de sequro medioambiental en vigor o certficado del ipo de garantia financiera consfiuida.
La cuantia minima obligatoria de la garartia fivanciera que corresponda en aplicacion de la norma s
actualizaré de forma trienal, acorde i IPC.

— En caso de quedar exento de constiuir a garantia financiera medioambiental y ser operadores
susceptibies de ocasionar dafos cuya reparacion se evalle por una cantdad comprendida entre
rescientos mil (300.000) euros y dos millones (2.000.000) de euros (artculo 28.b de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsablidad Ambiental), anualmente deberd presentarse copia delcertficado
expedido_por organismo independiente, acreditativa de la adhesion con carcter permanente y
continuado, bien alsistema comuniario de gestion y audioria ambientales (EMAS), bien al sstema de.
gestion amibental UNE-EN 1SO 14001 vigente.
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* Residuos producidos.

Los residuos peigrosos (marcados con un asterisco junto con el cidigo LER) y 1o peligrosos.
‘eclarados por el promotor son s que se muesiran en la siguiente tabia
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+ Almacenamento de os residuos producidos.
E:fiempo méximo de amacenamiento de los residuos serd seis meses para los peligrosos, un aflo
para fos resicuos no pelirosos ue se destinen a eiminacion y dos afos para los esiduos no peigrosos.
aue se destinen a valorizacion.
+ Condicones derivadas de Ia MTD 34 del documento de conclusiones.

Se dispondré de un plan de gestion de los residuos como parte del sistema de gestidn en el que
se recogen medidas destinadas a.

* Reduciral minimo la generacion de residuos;
- Optmizar la reutiizacién, el reciclado o a recuperacién d os residuos;
+ Garantizar una eiminacion de os residuos adecuada.

La chatarra generada se usari en la produccion de hierro y acero. Este procedimiento puede
Tlevarse a cabo tanto en la instalacion como fuera de cla.

Los residuos aceitosos se destinarén a una operacion de valorzacin.
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Codiicacion

La denominacién y codificacion correspondiente a cada residuo se establecerd de acuerdo con la
situacion y caracteriicas del mismo documentadas en el marco de a ramitacion de a aulorizacen, y
e acuerdo a la Decision de Ia Comision de 18 de diciembre de 2014 por la que se modiica fa Decisién
2000/532/CE, sobre Ia fsta de residucs.

Contro de a clasifcacion.

Para aquellos residuos cuya identicacidn se corresponda, tanto con un cédigo identiicado como
esiduo no peliroso, como con uno de residuo peligioso, con carcter previo a la primera refirada s
Justficara su correcta casificacién aportando, en'su caso, as caracterizaciones analiticas que permitan
conocer si se regisira alguna de fas caracteristcas de peligrosidad definidas en el Reglamento (UE) n®
135712014 de la Comision de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustiuye el Anexo Il dela Directiva
2008/8/CE.

En funcibn de los resutados se podrin establecer caracterzaciones pericdicas orientadas a
eteminar la validez de Ia caracterizacion de la pelgrosidad realizada.

Para aquelos residuos cuyo destino fnal previsto sea la eiminacicn en vertedero autorizado, la
caracterizacion se efectuar de conformidad con o sefialado en Ia Decisian del Consejo 2003/33/CE,
de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen Ios citerios y procedimienios de admision e
residuos en vertederos asi com las directrices establecidas en el Decreto 4312009, de 24 de febrero,
por ¢l que se reguia Ia eliminacién e residuos mediante deposito en veriedero y Ia cjecucion de.
rellenos.

Cantidades producidas.

Las cantidades de residuos producidas en la instalacion y recogidas en las autorizaciones
‘ambientales fienen carécter meramente orientativo, eniendo en cuenta ias diferencias de produccion
dela actiidad y la relacion existente entre la produccion y 1a generacin de residuos, refiejada en los
indicadores de ia actividad.

En caso de que se prevean modificaciones de Ia nstalacicn y se prevea un aumento en la
cantidades generadas que conlleve un cambio en s condiciones de aimacenamiento y envasado
establecidas previaments, se deberd solicitar la adecuacién d a autorzacion.

* Manipulacion, envasado, efiuetado y almacenamiento.
Sistemas de recogids:

Los sistemas de recogida de residuos deberén ser independientes para aquelias fipoogias de
residuos cuya posible mezcla en caso de errames suponga aumento de su peligrosidad o mayor
dificutad de gestion.

Profibicion de mezda:

Queda expresamente prohibida Ia mezcla de las distintas fipologias de residuos generados enlre
510 con ofros residuos o efluentes.

Condiciones de aimacenamiento generales:

E1 érea o dreas de aimacenamiento de residuos dispondén de suelos estancos. Para aquellos
esiduos que, por su estado fisico iquido 0 pastoso, o por su grado de impregnacion, puedan dar lugar
a vertdos o generar Indviados se dispondra de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de
vitar el vertido al exterior de eventuales derames. En el caso de residuos pulverulentos, se eviara ol
contacto de los residucs con ¢l agua de luvia o su amasire por el viento, procediendo, en caso
necesario, a su cubricién.
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en caso de demames o escapes accidentales y a as medidas de sequridad implantadas. Se detallarén
las medidas adoptadas que aseguren la proteccion del suelo en caso de fugas, especificando (0do lo
referente a los materiaies de_construccion (mpemmeablizaciin), medidas _especiales de
‘aimacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de defeccion de posibies fugas o bien de sistemas
de alama de sobrellenado, conservacion y impieza de la red de colectores de fabrica (necesidad de
limpieza sistemtica, recuencia,tpo de mpieza) y sistemas e recogida de deframes sobre el suelo.

1 manual indicado en el pérrafo anterior deberd incluir un programa de inspecion y control que
recoja prucbas de estanqueidad, esiado de los niveles e indicadores, vaulas, sisiema de aliio de.
presidn, estado de as paredes y medicién de espesores, nspecciones visuales del nteror de tanques.
(paredes y ecubrimientos) y un control pericdico y istematico de los istemas de defeccion en cubetos.
in de prevenr cualquier siuacion que pudiera dar lugar a una contaminacin del sueio

lgualmente se incliién medidas con objeto de garantizar un buen estado de Ios sistemas de
prevencién y correccibn (depuracion, minimizacion, etc) de la contaminacion atmosférica y del medio
‘acudtico de las emisiones a la atmosfera y a las aguas, asi como de l0s equipos de viglancia y conlrol.

Las instalaciones de depuracién se someterén @ una impieza y mantenimiento adecuado para
‘asegurar su apropiado rendimiento. Los residuos s3idos  Ios fangos en exceso originados en of
proceso de depuracion de aguas deberdn exiracrse con Ia perodicidad necesaria para garantizar o
coneclo funcionamiento de  instalacién. Dichos residuos no deberdn ser desaguados alcauce durante.
1as labores de impieza pericdica, debiendo ser retirados para su gestion o disposicién en vertedero
autorizado. Se aimacenaran, en su caso, en depbsitos impermeables que no podran disponer de
desagtes de fondo. En ningin caso se depositardn en zonas que, como consecuencia de a escorrentia
pluvia, puedan contaminar las aguas del cauce pibiico.

‘Cualquier otr residuo que pueda generarse en a actividad o en las insialaciones de depuracion
(vaciado fotal y limpleza de depdsios, efc.) serén iquaimente gestionados, segin su nafuraleza,
conforme aa legiiacion vigente.

Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realcen en el nteror de las naves se
alainea de ratamiento, o en su defecto seran gestionadas a ravés de gestor autorizado.

No ests autorizado el vertido de agu instalaciones de

depuracion.

residuales a través de aby-pass» en

En ol caso e que, necesariamente, fuvieran que realizarse veriidos a través de «by-pass» en
‘operaciones de mantenimiento de programas, el ftlar deberé comunicario a este Organo Ambiental
conla suficiente antelacién, detaliando el funcionamiento de las medidas de seguridad y squelas ofras
que se proponen para aminorar, en lo posible, e efecto del vertido en la calidad del medio receptor. En
el caso excepcional de que se produjera un vertdo mprevisto por dicho «by-passs, el ttuar acreditaré-
medante o correspondiente informe que debe envia a este Organo Ambiental (taly como se indica en
el punto «Comunicacien a las autoridades en caso de incidencias de este apartado) el funcionamento
e las medidas de seguridad.

b) Se dispondra asimismo de un regisiro en el que se harén constar las operaciones de
mantenimiento efectuadas periddicamente, asi como las incidencias observadas.

) E fular ispondra de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de
‘depuracion y mantener operafivas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevencin de
vertidos accidentles.

) Dado que el maneio, enire oiros, de aceites, residuos de depuracién de efluentes y, en general,
e 10s residuos producidos en la lanta, pueden ocasionar riesgos de contaminacion del suelo y de las
‘aguas, se mantendré impermeabilzada la totaidad de las superfiies e las parcelas que pudieran
Verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.
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 Se deberén impiantar las tscnicas recogidas en la anteror abla y manfener a disposicion de este
Organo ambiental evidencias suficentes de las acuaciones realizadas para dar cumplimiento a lo
establecido en esta seccién.

ANEXO DE CONDICIONES GENERALES (CG) PARA LA EXPLOTACION Y CESE DE LAS
ACTIVIDADES IPPC

Las condiciones y requisitos que el promolor deberd cumpir para Ia explotacién y cese de la
actvidad serén las contenidas tanto en este anexo como en el anexo de condiciones particulares (CP)
para la explotacion y cese de la actividad IPPC.

SECCION CG-ARE
CONDICIONES GENERALES PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE
+ Condiciones generales.

La planta se explotara de modo que, en las emisiones a la aimésfera, N0 se superen 05 valores.
limite de emision esiablecidos en esta aulorizacien ambiental integrada y los requisitos tecnicos
establecidos por el Organo Ambiental

‘Toda emision de contaminantes a la atmosfera generada en el proceso deberd ser captada y
‘evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sistema de
‘depuracion de gases disefiado conforme a as caracteristicas de dichas emisiones.

Podrén exceptuarse de esta noma general aquellas emisiones no confinadas cuya captacicn sea
técnica yio econémicamente inviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de estas en ol
medo.

Se tomarén as disposiciones apropiadas para reduci la probabiidad de emisiones accidentales y
para que los efluentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y seguridad piibica.
Las instalaciones de tratamiento de Ios efluentes gaseosos deberan ser explotadas y mantenidas de.
forma que hagan frente cficazmente a las variaciones debidas a a femperatura y composicion e los
efiventes. Asimismo, se debersn reduci al minimo la duracion de os periodos de disfuncionamiento &
indisponibildad.





